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-= Horário especial do comércio 
para o dia dos Pais começa ads 


: Começa hoje em Varginha, o horário especial do comér- 
: cio para o dia dos Pais. 

: Conforme Convenção Coletiva de Trabalho entre o Sindi- 
: cato dos Empregados no Comércio de Varginha e Região 
: (SINDCOMERCIARIOS) e o Sindicato do Comércio Va- 
i rejista de Varginha (SINDVAR), o comércio funcionará 
: em horários especiais a partir de hoje, quinta-feira, 08, 
: conforme abaixo: 

: Quinta-feira, 08: das 08 às 20 horas. 

: Sexta-feira, 09: das 08 às 20 horas. 

: Sábado, 10: das 08 às 16 horas. 

: Importante destacar que esses horários especiais não se 
: aplicam a estabelecimentos alimentícios, como hipermer- 
: cados, supermercados e similares, e também às lojas do 
: comércio varejista do Shopping. 


Varginha 01 - 2° Caderno lg 


Arquivo ACIV 


PM prende suspeito 
de vender drogas no 
Centro de Varginha 


Policial - 2° Caderno 


Zona Urbana de Varginha 


recebe vacinação antirrábica 


a partir do dia 18/08 


A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Var- : 


: ginha, inicia a Campanha de Vacinação Antirrábica na : 
: zona urbana do município. A iniciativa é conduzida pelo ; 
: Setor de controle de Zoonoses e tem como objetivo imu- : 


nizar cães e gatos contra a raiva. : 
Na área urbana, os cães e gatos serão imunizados nos : 
dias 18 e 25 de agosto, e dia 1º de setembro, das 8h às 11h i 
e 13h às 17h. 
Serão vacinaria todos os cães e gatos a partir de 4 meses į 


: de idade, fêmeas gestantes e em lactação também podem : 


ser vacinadas, não existe limite máximo de idade. ; 
Nos últimos domingos, dias 21, 28 de julho e no dia 4 de : 
agosto a equipe percorreu 10 rotas para realizar a cam- į 
panha na Zona Rural de Varginha de forma itinerante, i 
com as equipes de vacinação indo de casa a casa nas áreas į 


rurais de Varginha. Varginha 02 - 2º Caderno : 


54° Fenac chega pela ERE vez Brasil ultrapassa marca de 
= 5 mil mortes por dengue . 


em Elói 


Mendes 


: O 54° Festival Nacional da Canção, o maior 
: festival de música do Brasil, chega à sua 
: terceira etapa classificatória nesta sexta- 
: -feira (9) e sábado (10), em Elói Mendes, 
: no Sul de Minas. Ao todo serão apresen- 
; tadas, na Praça da Matriz, 20 músicas (10 
: em cada noite) destas, quatro presenciais e 


mil; o terceiro R$12 mil, o quarto R$7 mil, 
o quinto R$5 mil. Já na modalidade onli- 
ne, o primeiro lugar receberá R$ 7 mil e 
o segundo, R$ 5 mil.Este ano, quase 1000 
músicas de compositores de 25 estados bra- 
sileiros e 5 países diferentes se inscreveram 


Divulgação FENAC 
> A 


: O Brasil já contabiliza 5.008 
: mortes por dengue em 2024. 
: O número é mais de quatro 
: vezes superior ao registrado 
: ao longo de todo o ano 
: anterior, quando foram 


Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil : 
GEES : 


no festival. 
i 


: uma online serão classificadas para as se- 
: mifinais em Boa Esperança dias 5 e 6 de se- 
: tembro. No dia 7 de setembro acontecerá, 
: ainda em Boa Esperança, a grande final. 


: notificados 1.179 óbitos 
: pela doença. Há ainda 2.137 
: mortes em investigação pela 


: doença. 
: Cada semifinalista na modalidade presen- ' Dad E do Painel de 
: cial garante R$2.500,00 e continua a con- - Monitoramento de 


: correr aos principais prêmios. Ao todo, o 
: festival está entregando cerca de R$240 mil 
: em premiação. Na final, o primeiro coloca- 
: do presencial receberá R$ 22 mil e o troféu 
: Lamartine Babo; o segundo, troféu e R$17 


: Arboviroses, indicam que 
: O país contabiliza 6.449.380 
: casos prováveis de dengue. 


AREE EE PARTEA AA AAAA E EAER E E E T .: 


oE anca canal para receber 57% dos bares | e restaurantes esperam 
' denúncias de desinformação ð 
E E „faturar 20 h é a mais no Dia dos Pais 


nas eleições 


: A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), E 
: ministra Cármen Lúcia, informou nesta terça-feira ; 
: (6) que os eleitores poderão denunciar casos de i 

: desinformação durante a campanha eleitoral. J 
: A Justiça Eleitoral vai disponibilizar o número telefônico : 
: 1491, pelo qual o cidadão poderá informar à Justiça : 
: Eleitoral qualquer tipo de desinformação que tiver : 
: presenciado. A ligação é gratuita. ; 
: Ao receber a denúncia, o Centro Integrado de ; 
: Enfrentamento à Desinformação e Defesa da: 
: Democracia, órgão do TSE, vai verificar a procedência : 
: da informação e encaminhar o caso para a Polícia : 
: Federal ou o Ministério Público Eleitoral (MPE) para : 
: as providências cabíveis. ; 
: Além disso, a Polícia Federal terá um painel de ; 
: acompanhamento do andamento das denúncias ; 

: recebidas. J 


Com a chegada do Dia dos Pais, bares e restaurantes 
de todo o país projetam aumento nas vendas. Segun- 
do a pesquisa realizada pela Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes (Abrasel), 78% dos estabe- 
lecimentos planejam abrir suas portas no próximo 
domingo e mais da metade (65%) espera faturar até 
20% a mais em comparação com o ano passado. Em 
relação a um domingo comum, 57% dos empresários 
preveem um aumento de até 20% nas vendas. 

Para o presidente executivo da Abrasel, Paulo Sol- 
mucci, o Dia dos Pais não é uma data tão potente 
quanto o Dia dos Namorados e o Dia das Mães, mas 
ainda assim traz uma contribuição importante para 
o faturamento. “No ano passado tivemos um bom 
segundo semestre, espero que o setor possa retomar 
esse bom momento, pois estamos precisando”, afir- 


mou. 
Varginha 01- 2° Caderno 


SEMUL recupera placas 
- de falecidos furtadas | 


: O SEMUL - Serviço Municipal Funerário 
: e Organização de Luto, comunica aos fa- 
: miliares que possuem jazigos no Cemitério 
: Municipal de Varginha, que foram recupe- 
: radas diversas placas de identificação dos 
: falecidos sepultados nos túmulos e que es- 
: tão disponíveis para serem recolocadas no 
: devido local, após a devida identificação e 
: localização dos túmulos pelos familiares. 

: Algumas placas já foram identificadas e 
: coladas nos túmulos respectivos pelo SE- 
: MUL. Recomenda-se que ao confecciona- 


Brasil - 1º Caderno 


Brasil derrota Espanha e está 
na final do futebol feminino 


Rafael Ribeiro / CBF 


: O Brasil garantiu a classificação para a decisão do 
: torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos de 
: Paris (França) após derrotar a Espanha por 4 a 2, na 
: tarde desta terça-feira (6), no estádio Velódrome, em 
: Marselha, em confronto válido pelas semifinais da 
: competição. 

: Agora a seleção brasileira medirá forças com os Estados 
: Unidos, que superaram a Alemanha por 1 a 0 na outra 
: semifinal. A disputa pelo ouro será realizada no próximo 
: sábado (10), a partir das 12h (horário de Brasília). 

: Aequipe comandada pelo técnico Arthur Elias conseguiu 
: ficar em vantagem logo no início do confronto, aos 4 
: minutos. 


rem novas placas não façam de bronze e ; 
nem alumínio, para não atrair vândalos e ; 
ladrões, mas sim de ACM ou similar. 


GCMV 


Esporte - 1° Caderno Policial - 2° Caderno : 
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Brasil 


DIÁMDO HESSE LE 


Brasil ultrapassa marca de 5 mil 
mortes por dengue 


Brasil já contabiliza 5.008 mortes por 
O dengue em 2024. O número é mais de 

quatro vezes superior ao registrado 
ao longo de todo o ano anterior, quando 
foram notificados 1.179 óbitos pela doença. 
Há ainda 2.137 mortes em investigação pela 
doença. 

Dados do Painel de Monitoramento de 
Arboviroses indicam que o país contabiliza 
6.449.380 casos prováveis de dengue. O 
coeficiente de incidência da doença, neste 
momento, é de 3.176,1 casos para cada 
100 mil habitantes e a letalidade em casos 
prováveis é de 0,08. 

Os dados mostram que 55% dos casos 
prováveis se concentram entre mulheres e 
45%, entre homens. O grupo de 20 a 29 anos 
responde pelo maior número de infecções, 
seguido pelos de 30 a 39 anos e de 40 a 


49 anos. Já os grupos que registram menos 
casos são menores de 1 ano, 80 anos ou mais 
ela4 anos. 

São Paulo concentra a maior parte dos 
casos prováveis de dengue (2.066.346). Em 
seguida estão Minas Gerais (1.696.909), 
Paraná (644.507) e Santa Catarina (363.850). 
Já os estados com menor número de casos 
prováveis são Roraima (546), Sergipe 
(2.480), Acre (4.649) e Rondônia (5.046). 

Quando se considera o coeficiente de 
incidência da doença, o Distrito Federal 
aparece em primeiro lugar, com 9.749,7 casos 
para cada grupo de 100 mil habitantes. Em 
seguida estão Minas Gerais (8.266,9), Paraná 
(5.632,2) e Santa Catarina (4.781,5). Já as 
unidades federativas com menor coeficiente 
são Roraima (85,8), Sergipe (112,2), Ceará 
(138,9) e Maranhão (162,1). Fonte: Agência Brasil 


Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil 
Say 


Criada há 5 anos, Patrulha TSE lança canal para receber 
Maria da Penha soma 77 mil denúncias de desinformação 
atendimentos 


( Vrum em agosto de 2019, o Programa 
Patrulha Maria da Penha — Guardiões da 
Vida implantado há 5 anos no estado do 

Rio de Janeiro, já realizou 77.375 atendimentos 

a mulheres vítimas de violência. 

Nesse período, foram feitas 692 prisões, 
a maioria por descumprimento de medida 
protetiva. Desse total, 171 prisões foram 
efetuadas na capital e na Baixada Fluminense, 
enquanto as demais 421 ocorreram na região 
metropolitana e municípios do interior, 
correspondendo a mais de 60% do total de 
casos. 

A Lei Maria da Penha foi sancionada 
em 7 de agosto de 2006 e leva o nome da 
farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, 
que ficou paraplégica após ser vítima de 
tentativa de feminicídio cometida pelo seu 


Tânia Rêgo/Agência Brasil 


marido. 


Tribunal de Justiça, do governo do Estado 
do Rio de Janeiro, por intermédio da Polícia 


Militar, o Ministério Público e a Defensoria : 
Pública. Tem como prioridade o atendimento e : 
o monitoramento das mulheres com as medidas | 
protetivas de urgência deferidas pelo Poder i: 
Judiciário, bem como a fiscalização de seu i 


cumprimento pelos agressores. 


Segundo a Polícia Militar, 49,45% do : 
efetivo que atua exclusivamente no programa | 
são policiais militares femininas em 47 patrulhas | 
em todo o estado. Integram o programa, 47salas | 
na cor lilás, espaços exclusivos dentro dos i: 
batalhões da PM ou em locais próximos, com :; 
uma configuração especial para o acolhimento : 
de ; 


adequado às vítimas em situação 


vulnerabilidade e seus filhos. 
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REPRESENTANTE 


BELO HORIZONTE FLORIANÓPOLIS-SC 


: Moraes, coordenadora 
: Patrulha Maria da Penha, 


: treinadas, 
: selecionados eœ 


policiais 


: lilás. 


: dessas mulheres, 


: finalidade de orientá-las, 


O programa é uma parceria entre o i: 


; A tenente-coronel : 
: da Polícia Militar, Claudia ; 
da i: 


: disse que o programa conta į 
: com equipes especialmente : 


viaturas | 
: caracterizadas com a faixa i 


“Nós temos também a ; 


: são espaços para acolhimento : 
com a: 


; Saber como está a medida ; 


MÍDIA BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA 

Rua Tenente Brito Melo, 1223 - Sala 602 
(31) 3048-2310 
comercial(Omidiabrasilcomunicacao.com.br 


BRASÍLIA-DF 

Central de Comunicação 

SCS Quadra 02 - Bloco D - Ed. Oscar Niemeyer 
10º andar - Sala 1002 - Cep 70.316-900 

(61) 3323-4701 
BrasiliaQ)centralcomunicacao.com.br 


SÃO PAULO-SP 

Essiê Publicidade e Comunicação Ltda 
Rua Apeninos, 429 - CJ. 609 - 

São Paulo, SP 01533-000 

11 3279-9400 
planejamentoDessie.com.br 


ASSINATURA 


Semestral] R$ 499,00 |R$ 660,00 


Exemplar avulso - R$3,00 


CENTRAL DE COMUNICAÇÃO S/S LTDA 
Rua Anita Garibalde, 79 - Edf. Miguel Daux - 
Conjunto 701Cep: 88.010-500 - (48) 3216-0600 
central(Ocentralcomunicacao.com.br 


RIO DE JANEIRO-RJ 

CENTRAL DE COMUNICAÇÃO 

Rua Capitão Salomão, 61/301 - Humaitá 
(21) 2246-8121 
rioQ)centralcomunicacao.com.br 


PARANÁ-PR 

CENTRAL DE COMUNICAÇÃO 

Rua Senador Xavier da Silva, 488 - Conj. 808 
Centro Civico - Cep 80.530.060 

(41) 3232-3466 
parana(QDcentralcomunicacao.com.br 


FILIADO A 


Jornais Diários Seade 
do Interior 
Word Associattion 
of News papers 


Sociedad 


Associação Brasileira 


Á l é de prensa 
de Jornais do Interior 


* de América 


A diretoria não se responsabiliza pelos conceitos emitidos em artigos ETE 
mesmo sob pseudônimo, que são de inteira responsabilidade de seus autores. 


“4 - Interamericana] : 


: protetiva e, a partir daí, fazer ; 
: todos os encaminhamentos”. i: 


: Fonte: Agência Brasil 


: Marcelo Camargo/Agência Brasil 


: presidente do Tribunal Superior 
l A Eco (TSE), ministra Cármen 
: úcia, informou nesta terça-feira (6) 
que os eleitores poderão denunciar casos de 
desinformação durante a campanha eleitoral. 

A Justiça Eleitoral vai disponibilizar o 
número telefônico 1491, pelo qual o cidadão 
: poderá informar à Justiça Eleitoral qualquer 
tipo de desinformação que tiver presenciado. 
A ligação é gratuita. 

Ao receber a denúncia, o Centro 
Integrado de Enfrentamento à Desinformação 
e Defesa da Democracia, órgão do TSE, 
vai verificar a procedência da informação e 
encaminhar o caso para a Polícia Federal ou 
o Ministério Público Eleitoral (MPE) para 
; as providências cabíveis. O serviço estará 


; último relatório O Estado da 
f Segurança Alimentar e da Nutrição no 


Mundo, elaborado por cinco agências 
: especializadas das Nações Unidas, apontou 
: que, em 2023, 2,33 bilhões de pessoas 
: enfrentaram insegurança alimentar moderada 
: ou grave e que 733 milhões passaram fome no 
: mundo. 

O estudo sinaliza que a insegurança 
: alimentar e a má nutrição estão piorando 
: devido a uma combinação de fatores, que 
incluem a inflação dos preços dos alimentos, 
; desacelerações econômicas, desigualdade, 


nas eleições 


T ribunal Superior 
Eleitoral 


disponível a partir desta quarta-feira (7). 

Além disso, a Polícia Federal terá um 
painel de acompanhamento do andamento das 
denúncias recebidas. 

“Será devidamente encaminhado para 
que, em tempo e velocidade recorde, a gente 
possa ter a resposta devida a essa denúncia, 
essa desconfiança, para que a pessoa não se 
engane daquilo que é passado”, afirmou a 
presidente. 

A ministra também informou que as 
plataformas de internet assinaram acordos 
com o TSE para combater a desinformação 
durante o pleito. De acordo com a presidente, 
as redes sociais deverão colaborar com a 
Justiça Eleitoral para garantir o voto livre e 
sem contaminação por mentiras. Fonte: agência Brasi 


Efeitos das mudanças climáticas 
podem agravar fome, revela estudo 


climáticas. 

Só no Brasil, segundo o Atlas Global de 
Política de Doação de Alimentos, 61,3 milhões 
de pessoas sofrem de insegurança alimentar, o 
que representa quase um quarto da população. 

“As mudanças climáticas impactam no 
circuito de produção e de distribuição [dos 
alimentos]. Um exemplo muito emblemático 
e recente é a tragédia no Rio Grande do 
Sul”, disse Cláudia. No Sul, lembrou ela, 
as enchentes atingiram toda a produção 
de agricultura familiar e de subsistência e 
também a produção de arroz, O que: afetou o 


jbgturbodiesel(Onetvga.com.br 


13214-2303 


`Y 
= Na JBG Turbo Diesel, você tem à disposição o que existe de mais eficiente em serviço de 


retificação de motores dos diversos fabricantes do mercado. 
= Trabalhamos também com reparos em bombas injetoras, direções hidráulica e turbos. 


Córreio 


Minas 


1º CADERNO - Sul de Minas, quinta-feira, 08 de agosto de 2024. 


Zema se encontra com pesquisadores de 1º 
satélite desenvolvido 100% em Minas Gerais 


governador de Minas Gerais, Romeu 
O Zema, se reuniu, nesta terça-feira 

(6/8), com a equipe da Universidade 
Federal de São João del-Rei (UFSJ) respon- 
sável por desenvolver o primeiro satélite to- 
talmente mineiro, a missão MGSAT-1. 

Romeu Zema parabenizou a equipe 
formada pelos professores Moacir de Souza 
Junior e Marcos Tomio Kakitani, além dos 
alunos João Pedro Polito Braga, Paulo Hen- 
rique Dutra Duarte, Hikari Beatriz Inafuku 
Takahashi e Antônio Eugênio Rosa Neto 
Salvador. 

Eles fazem parte do Laboratório Inte- 
grado de Sistemas Espaciais do curso de En- 
genharia de Telecomunicações da UFSJ, do 
campus Alto Paraopeba, na cidade de Ouro 
Branco. 

Ao lado do secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), 
Fernando Passalio, Zema conheceu o satéli- 
te que ganhou o nome de UaiSat, de 250 gra- 
mas e 5cm x 5cm de dimensão, que deverá 


ser lançado em outubro para o espaço, pela 
Agência Espacial Indiana. 

O satélite tem como principal missão 
a validação de tecnologia no ambiente espa- 
cial, mas também fará coleta de dados que 
podem ser aplicados pelo agronegócio e de 
monitoramento de raios e tempestades, de- 
senvolvido em parceria com o Instituto Na- 
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 

“Como governador, fico muito orgu- 
lhoso de saber que temos um projeto tão ou- 
sado aqui em Minas e que contou com a co- 
laboração do Governo de Minas”, observou 


Romeu Zema, em referência ao investimento . 


de R$ 30 mil da Companhia de Desenvolvi 


mento de Minas Gerais (Codemge), vincula- l 


da à Sede-MG. 


“O governo está junto à área de ciên- į 
cia e tecnologia, que é fundamental para o i 
desenvolvimento econômico”, destacou Ro- ; 
meu Zema, que recebeu ainda uma réplica į 


: Governo de Minas, por meio das secre- 
l tarias de Estado de Desenvolvimento 


do satélite das mãos da equipe, formada por 
dois professores e quatro alunos. Fonte: agência Minas 


se encontram no Espírito Santo 
para 11° Cosud 


Governo de Minas participa da 11° 
(ie do Consórcio de Integração 
Sul e Sudeste (Cosud), a partir desta 
quinta-feira (8/8), na região do Parque Esta- 
dual Pedra Azul, no Espírito Santo. 
Com participação dos governadores do 
Sul e do Sudeste (MG, RS, SP, SC, RJ, PR e 
ES), além de secretários de Estado e equipes 
técnicas das sete unidades federativas, esta 
nova etapa do encontro vai abrir espaço para 
temas como adaptação às mudanças climáti- 
cas, reforma tributária e segurança pública, 


Copasa investe para otimizar e ampliar 


CONSÓRCIO DE 
INTEGRAÇÃO 
SUL E SUDESTE 


do (10/8). 


sileira. 


Os sete estados também respondem por : 
70% do PIB (Produto Interno Bruto) nacio- : 
nal, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de ; 


Geografia e Estatística). Fonte: Agência Minas 


processo de leitura de hidrômetros 


tecnologia é a aliada da Copasa na 
Aa de uma dificuldade histórica: 
acesso dos leituristas aos hidrôme- 
tros. Cerca de 80% dos padrões de água da 
Copasa na RMBH e aproximadamente 60% 
em outras regiões do Estado estão localiza- 
dos na parte interna dos imóveis, o que difi- 
culta o processo de leitura. 


Prevent Medicina e 
Segurança do 
Trabalho 


prevent? 
= medicina e segurança do trabalho 
Serviços realizados na sede 
E da Prevent 
Atestado de Saúde Ocupacional — Exame Admissional, 
Periódico, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho e 
Demissional. - Todos os colaboradores são pré-avaliados 
por fisioterapeutas, sem custo adicional. 
- Avaliação de atestado médico. - Laudo de Portador de 
Necessidade Especial. - Audiometria - Espirometria 
Eletrocardiograma - ECG -A cuidade Visual 
- Exames Laboratoriais (agendado) 
Segurança do Trabalho 
PCMSO - PPRA - LTCAT- - Assessoria em Segurança do 
Trabalho. - Implantação e Curso para membros da CIPA. 
Curso e Palestras. - Auditoria em Segurança do Trabalho. 
Exames complementares 


Temos convênios em diversas especialidades, estendidos 
aos dependentes de seus colaboradores. 
Para facilitar o atendimento podemos agendar o 


atendimento na sede de sua empresa. Para maiores 
informações entre em contato. 


Rua Silva Bittencourt, 107 — centro — Varginha-MG - Tel 35 3222-2496 
e-mail: prevent(ypreventmedicina.com.br 


especializada em 
medicina e segurança 
do trabalho, atuando 
no mercado desde 
1995, sempre 
pensando na saúde e 
segurança de seu 
colaborador, oferece 
a seus clientes uma 
estrutura completa 
em medicina 


ocupacional e 
segurança do 
trabalho, de acordo 
com a Legislação 

vigente. 


Para garantir que as medições sejam ; 
efetivamente realizadas, a Copasa está in- ; 


vestindo em uma série de ações e medidas. 


Mensalmente, são emitidas mais de 4,5 : 
milhões de contas de água, nos cerca de 640 : 
municípios de Minas Gerais onde a empresa ; 


está presente. 


Somente na Região Metropolitana de l 


: das aproximadamente 
: milhão de leituras por mês. 
: Uma das ações foi de 
: terminar que todas as novas 
: ligações de água sejam ins- 


Empresa 


: ou embutido na calçada), 


: externamente. 


: dem o acesso ao hidrômetro, 


Criado em 2019, o Cosud foi pensado ; 
como uma iniciativa para fortalecer a coope- : 
ração entre os governos estaduais das duas ; 
regiões, que reúnem mais de 114 milhões de : 
habitantes, mais da metade da população bra- ; 


: Belo Horizonte são realiza- : 
1,5 : | 


: Já a tecnologia ajuda a é , . A 
É ; ; : tário emprestar o veículo para outro condu- 
: Copasa a identificar a recor- : ANN . 

Eloa a Dag nd : tor, ficará mais fácil transferir os pontos caso 
: rência de imóveis com por- ; k 5 i 

a : : aconteça alguma infração, sem necessidade 
: tões fechados ou com leitura : » ST . 
Eus - ia : de encaminhar a documentação via Correios 
: impedida por animais, entu- ; 


: lhos ou materiais que impe- i . 
q p : de de atendimento. 


: e para sugerir aos clientes a : ~ S 
alisração-do local de instale S de atendimento ao cidadão e promover 
: ção para a área externa e sem : a digitalização dos processos realizados pela 
 QUsiouadicianáis. usas Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsi- 
: . Fonte: Agência Minas : to (CET-MG). 


Governo de Minas abre segunda 


Marco Evangelista / Imprensa MG 


fase da etapa estadual dos Jogos 
Escolares 2024 


Social (Sedese/MG) e Educação (SEE/ 


: MG) e Federação de Esportes Estudantis de 


Governadores do Sul e Sudeste 


Minas Gerais (Feemg), promove mais uma 
: etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas 
Gerais (Jemg) 2024. 

Na noite dessa terça-feira (6/8), o vice- 


; : -governador Professor Mateus participou da 
: cerimônia oficial de abertura da competição, 
: na Estação Olímpica, em Governador Valada- 
: res, no Vale do Rio Doce. 


O evento contou com o desfile das de- 


: legações e a participação de autoridades e 
: membros da comunidade escolar, celebrando 
: O início das competições. 


Nesta fase, mais de 3 mil estudantes- 


: -atletas da rede estadual de educação, acom- 
: panhados de 390 professores e acompanhan- 
: tes, vão competir das modalidades coletivas e 
: individuais até sábado (10/8). 


“Acredito que conseguimos bons resul- 


: tados mantendo nossos jovens em uma vida 
: saudável, afastada do que poderia haver de 
: ruim neste momento”, ressaltou o vice-gover- 
assuntos que nortearão os encontros até sába- ; 


nador. 


“As competições reforçam disciplina e o 
trabalho em grupo, que sempre vai gerar bons 
resultados. Não adianta você ser o melhor se 
o seu grupo não tiver bem. Além da alegria da 
vitória, a alegria de ter sucesso pelo seu pró- 
prio esforço”, destacou Professor Mateus. 

Na solenidade, o vice-governador este- 
ve acompanhado pelos secretários de Estado 
Igor de Alvarenga (Educação) e Alê Portela 
(Desenvolvimento Social), entre outras auto- 
ridades. 

“Neste dia tão importante, nós comemo- 
ramos a união pelo esporte. Nós, do Governo 
de Minas, estamos aqui para isso: valorizar e 
acolher todos os alunos e escolas do estado”, 
destacou Alê Portela. 

Já o secretário de Estado de Educação, 
Igor de Alvarenga, ressaltou as escolas como 
diferenciais para a melhoria pessoal dos alunos 
e nos resultados das competições. 

“Hoje, os alunos das escolas estaduais 
estão tendo merenda, mobiliário e quadras de 
qualidade. Isso faz com que o Jemg seja o mais 
profissional possível, permitindo que os alunos 
joguem e estudem com motivação”, disse Igor 
de Alvarenga. rone: agência Minas 


Transferir infrações de trânsito para o 
condutor responsável ficou mais rápido 
e simples em Minas Gerais 


: Seplag / Divulgação 


Es 


; Governo de Minas, por meio da Se- 
: taladas na parte externa dos | cretaria de Planejamento e Gestão 


: imóveis (no muro, mureta ; S E 
( : : de indicação do real condutor infrator pela 


É a A : Carteira Digital de Trânsito (CDT). A fun- 
: com exceção dos locais em : ~ ; sia 
É Sue: “ox sro: : Cionalidade faz a transferência dos pontos da 
: que não há condições técni- : i a 
cas nara posicionar o nadigo | CADEIA de habilitação para quem, de fato, co- 
: para p P : meteu a infração, de maneira 100% on-line. 


(Seplag-MG), disponibiliza o serviço 


Com esse recurso, quando o proprie- 


ou comparecer presencialmente a uma unida- 


O objetivo é simplificar, ampliar as op- 


“Essa funcionalidade permite simplifi- 
car o acesso ao serviço de indicação do real 
infrator para o cidadão, feito de maneira se- 
gura e com a conveniência de poder resolver 
a demanda em qualquer lugar, pela internet. 
Tudo é feito rápido e sem burocracia, de for- 
ma automática no aplicativo”, destaca o che- 
fe de Trânsito de Minas Gerais, Lucas Vilas 
Boas. 

Dados 

Os proprietários de veiculos e condu- 
tores mineiros já começaram a aderir à fun- 
cionalidade da CDT. Das 13.430 indicações 
do real infrator recebidas pela CET-MG em 
2023, 409 processos foram realizados por 
meio do aplicativo, após a adesão ao sistema 
em novembro. Entre janeiro e maio de 2024, 
foram realizadas 1.384 pela CDT, do total 
8.760 solicitações de indicação do real infra- 
tor recebidas. 
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Esportes 


Brasil derrota Espanha e está na final do 
futebol feminino 


Brasil garantiu a classificação para a 
0 do torneio de futebol feminino 

dos Jogos Olímpicos de Paris (França) 
após derrotar a Espanha por 4 a 2, na tarde 
desta terça-feira (6), no estádio Velódrome, em 
Marselha, em confronto válido pelas semifinais 
da competição. 

Agora a seleção brasileira medirá forças 
com os Estados Unidos, que superaram a 
Alemanha por 1 a 0 na outra semifinal. A disputa 
pelo ouro será realizada no próximo sábado 
(10), a partir das 12h (horário de Brasília). 

A equipe comandada pelo técnico Arthur 
Elias conseguiu ficar em vantagem logo no 
início do confronto, aos 4 minutos, quando 
Priscila pressionou a goleira Cata Coll, a 
arqueira acabou chutando em cima da zagueira 
Irene Paredes e a bola acabou indo para o fundo 
do gol. 

O Brasil mostrou maturidade a partir 
daí, para aproveitar a vantagem no marcador, 
se fechando bem na defesa e apostando em 
jogadas rápidas de contra-ataque para empilhar 
oportunidades de marcar. De tanto tentar, a 
seleção brasileira conseguiu ampliar aos 48 
minutos, quando a meio-campista Yasmim 
avançou em liberdade pela ponta esquerda e 
cruzou na medida para Gabi Portilho escorar de 


33212-7217 


mastercard 
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primeira. 

Após o intervalo a equipe comandada pelo 
técnico Arthur Elias assumiu de vez o controle 
da partida, criando ótimas oportunidades de 
marcar o terceiro, com Gabi Portilho aos 3 
minutos, com chute de fora da área de Ludmila 
aos 6 e com Jheniffer um minuto depois. 

Aos 24 minutos Hermoso ainda deu um 
susto no Brasil ao acertar chute da entrada da 
área que obrigou a goleira Lorena a realizar uma 
difícil defesa. Mas o dia era mesmo da equipe 
brasileira, que encaixou um contra-ataque em 
velocidade um minuto depois para chegar ao 
terceiro. Priscila partiu em velocidade pela 
esquerda e, ao chegar à área, rolou para Adriana, 
que chutou no travessão. A bola sobrou então 
para Gabi Portilho, que escorou de cabeça para 
Adriana, que não perdoou. 

As oportunidades continuaram 
aparecendo de lado a lado e, de tanto tentar, a 
Espanha conseguiu descontar aos 39 minutos, 
quando Paralluelo aproveitou bola levantada 
na área por Hermoso para cabecear e vencer 
Lorena. Um minuto depois as atuais campeãs 
do mundo tiveram outra grande oportunidade 
de marcar, com uma finalização da entrada da 
área de Putellas que explodiu no travessão. 

Porém, o Brasil estava em uma jornada 


A 


—— R$5.688,00 


Até 12x sem juros 


Plano 


: brasileira. rone: agência Brasi 


Isaquias Queiroz está 

“nas semifinais do C1 

1000m na canoagem 
velocidade 


: Wander Roberto/COB 


um passo na busca do 
bicampeonato olímpico 


: [ie Queiroz deu mais 


: na canoagem velocidade em 
: Paris 2024. Nesta quarta- 
: feira (07), na raia da subsede 
: de Vaires-sur-Marne, o 
i brasileiro disputou as 
: eliminatórias do C1 1000m, 
: prova que conquistou o 
: ouro em Tóquio 2020, e se 
: classificou direto para as 
: semifinais. 


O baiano disputou logo 


: a segunda bateria da prova 
: ao lado do forte concorrente 
: tcheco Martin Fucksa, atual 
: campeão erecordista mundial 
: da distância. Os dois ditaram 
: o ritmo da prova e no fim 
: Fuksa chegou em primeiro 
: (tempo de  3min50s39), 
: com Isaquias logo atrás 
: (tempo de 3min53s94). 
: O brasileiro, no entanto, 
: admitiu que poupou energia, 
: uma vez que ao chegar entre 
: os dois primeiros já teria a 
: classificação garantida para 
: as semis. 


“Não finalizei muito 


: forte. Na verdade, forcei 
i na saída para impor um 
: ritmo e fazer que os outros 
: adversários desistissem, já 
: que avançavam somente dois. 
: No meio da prova, nos 500m, 


Rafael Ribeiro / CBF 


: especial e deixou o melhor para o final. Após vacilo da lateral 
: Oihane Hernández, Kerolin dominou a bola, avançou com 
: muita liberdade e mostrou frieza para bater por baixo das 
; pernas da goleira Cata Coll. A Espanha ainda voltou a marcar 
| : com Paralluelo, mas o triunfo final ficou mesmo com a seleção 


estávamos eu e o Martin 
Fuksa juntos, mas depois 
disso eu dei uma aliviada. 
Tenho que descansar, ainda 
vou competir no barco de 
equipe. O meu objetivo 
hoje era classificar para 
a semifinal. Na semi, e 
principalmente na final, não 
tem o que descansar. É outra 
prova”, enfatizou Isaquias. 
Assim que terminou a 
sua bateria, Isaquias já foi 
treinar para a prova do C2 
500m, em que ele e Jacky 
Goldmann disputarão as 
semis nesta quinta-feira (08). 
Nesse processo, ele também 
comentou sobre ajustes que 
ainda pode fazer na técnica 
das duas provas. Por isso, a 
estratégia de se economizar 
energia foi indicada como 
fundamental por Isaquias na 
busca por duas medalhas nos 
Jogos Olímpicos Paris 2024. 
“O objetivo é descansar 
o máximo possível para ir 
melhor em cada barco. Agora 
eu vou fazer ajustes finais 
com o Jacky para o C2 e 
nosso barco navegar melhor. 
É encaixar as remadas para 
cada prova, as duas são 
completamente diferentes, 
com técnicas diferentes”, 
explicou Isaquias. Fone: Agência Brasi 
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& Entorno 


Zona Urbana de Varginha 
inicia vacinação 
antirrábica dia 18/08 


Horário especial do comércio para 


omeça hoje em Vargi- 

nha, o horário especial 

do comércio para o dia 
dos Pais. 

Conforme Convenção 
Coletiva de Trabalho entre o 
Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Varginha e 
Região (SINDCOMERCIA- 
RIOS) e o Sindicato do Co- 
mércio Varejista de Varginha 
(SINDVAR), o comércio fun- 
cionará em horários especiais 
a partir de hoje, quinta-feira, 
08, conforme abaixo: 


Quinta-feira, 08: 
das 08 às 20 horas. 
Sexta-feira, 09: das 
08 às 20 horas. 
Sábado, 10: das 08 
às 16 horas. 


Importante destacar que 


se aplicam a estabelecimen- 
tos alimentícios, como hiper- 
mercados, supermercados e 
similares, e também às lojas 
do comércio varejista do Sho- 
pping, representadas pelas 
entidades convenentes. 


Pesquisa: 


A Associação Comercial de 
Varginha (ACIV) realizou 
pesquisa de intenção de com- 
pras para o Dia dos Pais com 
207 consumidores de Vargi- 
nha. 

Segundo a pesquisa, a 
grande maioria dos consu- 
midores vai optar por apenas 
um presente (62,8%), seguido 
por dois presentes (17,4%), 
três presentes (11,1%), quatro 
presentes (1,4%) e 7,2% não 
darão nenhum presente. 

O valor médio dos 
presentes ficou entre R$100 
e R$200, citado por 36,2% 


de R$51 a R$100 por 30,9%, 
acima de R$200 por 24,6%, 
entre R$21 e R$50 por 5,8% 
e até R$20 por 2,5%. 

O comércio do centro 
será o lugar de preferência 
dos consumidores (51,6%), 
seguido de lojas virtuais em 
geral (17,9%), lojas virtuais 
da cidade (15%), shopping 
(11,4%), comércio de outras 
cidades (2,4%) e lojas de 
bairros (1,7%). 

Os fatores que mais 
devem influenciar os consu- 
midores na hora da compra 
são: descontos e promoções, 
preço, qualidade do produto, 
atendimento, comodidade, 
prazo de entrega e marca do 
produto. 

Sobre os presentes mais 
citados pelos consumidores, 
em primeiro lugar, roupas, 
seguido de calçados, almoço 
fora, bebidas, artigos esporti- 
vos, eletrodomésticos, jantar 


o dia dos Pais começa hoje 


E o 

A pesquisa indicou que 
a forma mais utilizada de 
pagamento será o cartão de 
crédito (44,9%), seguido de 
PIX (32,9%), cartão de débi- 
to (10,6%), dinheiro (9,7%) e 


Arquivo ACIV 
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cartão de crédito seja o mais 
citado, vale destacar a grande 
quantidade de pagamento via 
PIX e dinheiro”, disse o pre- 
sidente da ACIVi. 

“O objetivo dessa pes- 


tes sobre a intenção de com- 
pras para essa data, com esses 
números o empresário poderá 
se preparar melhor e ser mais 
assertivo na hora de oferecer 
os seus produtos”, finalizou 


esses horários especiais não fora e chocolates. quisa é ajudar os comercian- Yuki. negação Csul, com informações acıv 


E cê 0, cc 
dos entrevistados, seguido crediário (1,9%). “Embora o 


57% dos bares e restaurantes esperam 
faturar 20% a mais no Dia dos Pais 


Tânia Rêgo/Agência Brasil 


e Restaurantes (Abrasel), 78% dos estabelecimentos planejam 
abrir suas portas no próximo domingo e mais da metade (65%) 
espera faturar até 20% a mais em comparação com o ano pas- 
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todo o país projetam aumento nas vendas. Segundo a 


Ce a chegada do Dia dos Pais, bares e restaurantes de 
pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares 


>£ o 
Hering Ki DS 


: sado. Em relação a um domingo comum, 57% dos empresários 
: preveem um aumento de até 20% nas vendas. 

Para o presidente executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, 
: o Dia dos Pais não é uma data tão potente quanto o Dia dos 
: Namorados e o Dia das Mães, mas ainda assim traz uma con- 
: tribuição importante para o faturamento. “No ano passado ti- 
: vemos um bom segundo semestre, espero que o setor possa re- 
; tomar esse bom momento, pois estamos precisando”, afirmou. 
l Apesar da expectativa de aumento nas vendas, a pes- 
: quisa da Abrasel revela que 60% das empresas operaram sem 
: fazer lucro em junho. Desse total, 36% estão operando em 
: equilíbrio, enquanto 24% registraram prejuízo. Além disso, 
: 40% das empresas possuem dívidas em atraso, refletindo os 
: desafios enfrentados pelo setor. 

i De acordo com o presidente da Abrasel no Sul de Mi- 
: nas, Associação Comercial e Industrial de Varginha e SEHAV, 
: André Yuki, os bares e restaurantes estão otimistas. “A data 
: especial pode ser um alívio para o setor, que vem enfrentando 
: dificuldades desde a pandemia. A expectativa é que o fatura- 
: mento cresça, trazendo um respiro financeiro aos restaurantes 
: que ainda têm dívidas em atraso. Então, que tal aproveitar esse 
: clima positivo e celebrar o Dia dos Pais com um delicioso al- 
: moço ou jantar? Procure os restaurantes associados a Abrasel”, 


: reforçou. Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel no Sul de Minas 
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LVE é somnii. 


Desde 2010 vestindo com amor! 


Faça seu pedido pelo WhatsApp 35 9 8707-5499 
ou pelo Instagram salve_Kids 
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DIÁRIO REGIONALAS 


Zona Urbana de Varginha recebe vacinação 
antirrábica a partir do dia 18 


nha, inicia a Campanha de Vacinação Antirrábica na 

ona urbana do município. A iniciativa é conduzida 

pelo Setor de controle de Zoonoses e tem como objetivo imu- 
nizar cães e gatos contra a raiva. 

Na área urbana, os cães e gatos serão imunizados nos 
dias 18 e 25 de agosto, e dia 1º de setembro, das 8h às 11h e 
13h às 17h. 

Serão vacinaria todos os cães e gatos a partir de 4 meses 
de idade, fêmeas gestantes e em lactação também podem ser 
vacinadas, não existe limite máximo de idade. 

Nos últimos domingos, dias 21, 28 de julho e no dia 4 de 
agosto a equipe percorreu 10 rotas para realizar a campanha na 
Zona Rural de Varginha de forma itinerante, com as equipes 
de vacinação indo de casa a casa nas áreas rurais de Varginha, 
garantindo que todos os animais tivessem acesso à vacina. 

E crucial que o dono ou o responsável pelos animais 
levem a carteira de vacinação durante o atendimento. É im- 
portante ressaltar que, os tutores dos animais deverão levar os 
pets em coleiras, para maior segurança. Para mais informações 
sobre a campanha de vacinação, entre em contato diretamente 
com o Setor de Zoonoses pelo telefone (35) 3690-7970. rone: 


Prefeitura de Varginha 


À Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Vargi- 


Vacinação Antirrábica dia 18/08/2024 
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Vacinação Antirrábica dia 25/08/2024 
Local 


Av dos imgrares 3756 (Zoonoses) 
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R Mana de Parra Pinto (Praça) 
Pça 20 do Agosto 
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Prefeitura de Varginha 


Vacinação Antirrábica dia 01002024 
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Febrafar : 


: Minas. 


Elói Mendes 


música do Brasil, chega à sua terceira etapa classificató- 
ria nesta sexta-feira (9) e sábado (10), em Elói Mendes, 


: (O: Festival Nacional da Canção, o maior festival de 


: no Sul de Minas. Ao todo serão apresentadas, na Praça da Ma- 
: triz, 20 músicas (10 em cada noite) destas, quatro presenciais e 
: uma online serão classificadas para as semifinais em Boa Espe- 
: rança dias 5 e 6 de setembro. No dia 7 de setembro acontecerá, 
: ainda em Boa Esperança, a grande final. Cada semifinalista na 
: modalidade presencial garante R$2.500,00 e continua a con- 
: correr aos principais prêmios. Ao todo, o festival está entre- 
: gando cerca de R$240 mil em premiação. Na final, o primeiro 
: colocado presencial receberá R$ 22 mil e o troféu Lamartine 
: Babo; o segundo, troféu e R$17 mil; o terceiro R$12 mil, o 
: quarto R$7 mil, o quinto R$5 mil. Já na modalidade online, o 
: primeiro lugar receberá R$ 7 mil e o segundo, R$ 5 mil.Este 
: ano, quase 1000 músicas de compositores de 25 estados brasi- 
: leiros e 5 países diferentes se inscreveram no festival. 


Na sexta-feira, um show especial promete agitar Elói 


: Mendes, a Banda Falamansa. O público vai vibrar, cantar e 
: dançar os grandes sucessos do grupo que marcou uma geração. 
: A cidade receberá, no sábado, Renato Quase Russo, Legião Ur- 
: bana Cover. Entrada para todos os eventos é gratuita e aconte- 
: cerá na Praça da Matriz. 


Próximos shows: 
: 23 de agosto: Nano Vianna em Coqueiral 


: 24 de agosto: Paulo Ricardo em Coqueiral 
: 29 de agosto: Flausino e Sideral cantam Cazuza em Nepo- 


Divulgação FENAC 


muceno ( aniversário da cidade) 

30 de agosto: Leo Chaves em Nepomuceno 

31 de agosto: Biquini em Nepomuceno 

6 de setembro: Dani Black em Boa Esperança 

7 de setembro: Biquini em Boa esperança. fonte: Fenac 


Varginha recebeu palestras de Cidadania 
Fiscal para unidades do Exército da região 


ral de Varginha promoveu palestras de Conscientização 
Tributária em todas as unidades do Exército do Sul de 


| ) ntre os meses de maio e julho de 2024, a Receita Fede- 


Com o tema “Receita Federal como Órgão de Estado e a 


: Cidadania Fiscal”, as palestras fazem parte das ações da Recei- 
: ta Federal na promoção da Cidadania Fiscal junto à sociedade. 
: O objetivo é apresentar aos militares as principais informações 
: sobre a Administração Tributária Brasileira, explicar a função 
: social da tributação, a aplicação dos tributos junto à sociedade 
: e promover uma visão de todos os trabalhos da Receita Federal 
: do Brasil. 


As palestras foram ministradas pelo representante de Ci- 


: dadania Fiscal da Receita Federal em Varginha, analista tribu- 
: tário Sérgio Antônio da Silva. “O Mapa Estratégico da Receita 
: Federal possui como um de seus objetivos de processo o de 
: Promover a Cidadania Fiscal. Inciativas como essas, idealiza- 
: das pela Receita Federal em Varginha, optando por levar co- 
: nhecimento aos militares do Sul de Minas, são de fundamental 
: importância para o atingimento desse objetivo” explicou Sér- 
: gio. 


Após as apresentações os participantes puderam assistir 


: ao vídeo “A Caótica Vida de um Estado sem Imposto”*, e es- 
: clarecer dúvidas sobre os diversos temas apresentados. 


A ação foi realizada na Escola de Sargentos e Armas 


(ESA) em Três Corações, no 4° Batalhão de Engenharia e 
: Combate em Itajubá, no 14º Grupo de Artilharia da Campanha 


Divulgação Receita Federal 


Cidadania 
Fiscal 


— Grupo Fernão Dias de Pouso Alegre e nos Tiros de Guerra 
de Varginha, Alfenas, Guaxupé, Lavras, São Lourenço, Campo 
Belo, São Sebastião do Paraíso, Passos, Poços de Caldas, San- 
ta Rita do Sapucaí, Oliveira. E contou com a participação de 
1326 militares entre atiradores, soldados e oficiais do Exército 
Brasileiro. Fonte: Receita Federal 


Policial 
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Polícia Militar realiza blitz educativa em 


a manhã desta 
quarta-feira, 07 de 
agosto, a Polícia 


Militar, em parceria com a 
Guarda Civil Municipal de 
Varginha, a Polícia Civile o 
Conselho Municipal dos Di- 
reitos da Mulher, realizaram 
uma blitz de trânsito educa- 
tiva. 


Varginha e Elói 


O objetivo desta ação 
conjunta foi conscientizar 
pedestres e motoristas acerca 
dos atos de violência contra 
a mulher. Foram entregues 
panfletos que informam e 
orientam a comunidade a 
como prevenir estes crimes. 

Ao mesmo tempo, a 
Polícia Militar realizou uma 


blitz educativa no Centro 
comercial de Elói Mendes. 
Juntamente com as equipes 
do CREAS e CRAS, foram 
entregues folhetos com di- 
cas de segurança, bem como 
divulgadas informações re- 
levantes no que se refere ao 
combate à violência contra a 
mulher. Fonte: PMMG 


Mendes 


PMMG 


SEMUL recupera placas 
de falecidos furtadas 


Serviço Municipal Funerário e Orga- 
(Os de Luto-SEMUL, comunica 
aos familiares que possuem jazigos no 
Cemitério Municipal de Varginha, que foram 
recuperadas diversas placas de identificação 
dos falecidos sepultados nos túmulos e que 
estão disponíveis para serem recolocadas no 
devido local, após a devida identificação e lo- 
calização dos túmulos pelos familiares. 
Algumas placas já foram identificadas 
e coladas nos túmulos respectivos pelo SE- 
MUL. Recomenda-se que ao confeccionarem 
novas placas não façam de bronze e nem alu- 
mínio, para não atrair vândalos e ladrões, mas 


PM apreende drogas e prende 


sim de ACM ou similar. 


O Serviço Funerário ressalta que a res- ; 


ponsabilidade da manutenção, limpeza e con- 
servação dos jazigos é de responsabilidade 


dos familiares, competindo ao município a ; 
manutenção das ruas, vielas, limpeza e con- į 
servação de todo ambiente e que atualmente : 
o cemitério municipal está todo monitorado : 
com 48 (quarenta e oito) câmeras de seguran- : 


ça 24 horas por dia. 


Para maiores informações comparecer a : 
Funerária Municipal, localizada a Rua Bene- : 
venuto Braz Vieira, 455 Vila Andere I ou ligar ; 


no 3 690-2 l 29 ou 3 690-2 l 76. Fonte: Prefeitura de Varginha 


suspeito em Três Pontas 


PMMG 


profissão, sua vida. DE MINAS GERAIS 


Polícia Militar, na tar- 
de de terça-feira (06), 
às 17h40min, realizou 


operação no Bairro Aristides 
Vieira de Mendonça, em Três 


Nossa profissão, s 


Pontas, resultando na prisão 
de um indivíduo suspeito de 
venda de drogas. 

A operação foi desen- 
cadeada após 


sobre um suspeito, já conhe- 


bairro. 


liciais abordaram o suspeito, 


e R$55,00. 


celular. 


informações  vidências. rone: puma 


PM prende suspeito de 
vender drogas no Centro 
de Varginha 


rante busca veicular, localizou um tablete de 
maconha e, com o suspeito, foi localizada a 
quantia de R$472,00. 


terça-feira 


; a manhã da última - 
; (06/08), por volta das 11;25hs, a 
; Polícia Militar recebeu informações 


que um suspeito, já conhecido no meio poli- 
cial, estaria vendendo drogas na área Central 
de Varginha, utilizando um veículo VW/Gol, 
de cor branca. 

As guarnições, após intenso rastrea- 
mento, localizaram o referido veículo, e du- 


O veiculo foi removido ao pátio cre- 
denciado e o suspeito, de 63 anos, foi preso e 
junto com o material apreendido, foi levado 
para a Delegacia de Policia Civil, para devi- 
das providências. rone: mma 


Durante a ação, os po- : 
: motorista descia a rua e o car- 
de 18 anos, e como ele foi lo- i: 
calizado um aparelho celular į 
: ribanceira, o motorista virou o 

Além disso, próximo : 
ao local da abordagem, foram į 
encontradas cinco porções de | 
maconha, 40 pinos e quatro i 
sachês de cocaína, uma pedra į 
bruta de crack e um segundo : 


O material apreendido : 
e o suspeito foram encami- i 
nhados para a Delegacia de į 
Plantão, para as devidas pro- : 


Motorista perde freio e colide 
com barranco, deixando duas 
pessoas feridas 


esta quarta-feira (07), 
; às 13:30hs, um ca- 
cido no meio policial, que es- : potamento no bairro 


taria atuando em uma rua do ; 
: xou duas pessoas feridas. O 


Vale Verde, em Alfenas, dei- 
acidente ocorreu quando o 


ro perdeu os freios. Para evitar 
que o veículo caísse em uma 


carro, colidindo com um bar- 
ranco, o que resultou no capo- 
tamento. 

Os Bombeiros de Alfe- 


nas foram acionados para o : 
resgate e, ao chegarem ao lo- į 
: cal, o motorista havia conse- : 
guido sair do carro por conta į 
própria. Foi necessário estabi- : 
lizar o carro para evitar novos ; 
movimentos ou capotamen- : 
: tos. : 


Uma passageira, grá- 
vida 7 meses, estava fora do 
veículo quando os bombei- 
ros chegaram e foi atendida 
dentro da unidade de resgate, 
onde recebeu os cuidados ne- 
cessários. 

Já a outra passageira, 
que estava dentro do carro, 
estava desmaiada. Os bombei- 
ros estabilizaram a cervical da 
vítima e a retiraram do veículo 
em segurança. 


Ambas as vítimas apre- 
sentaram ferimentos leves e 
foram encaminhadas ao Hos- 
pital Alzira Velano para ava- 
liações. 


e: Corpo de Eipo de Bombeiros 


nossa maior PREOCUPAÇÃO 
ża SAÚDE Uai 


DAS PESSOAS QUE T REDE DE DROGARIAS 


voce AMA! + 


aò T 


- Modernidade - Conforto - Comodidade 
- Estacionamento - Fácil acesso 
o restante venha você conferir... 
Com mais de três décadas atuando no setor, a 


Caixeta Seguros dispõe de excelente 
instalações, com tudo para melhor atende-lô. 


Rua Rio de Janeiro, 693 - Centro 
VARGINHA-MG 


Faça sua “cotação pelo e-mail: SEEE com.br 


Rua Silvianópolis, 38 - Jardin Andere - Varginha - MG 
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Região ECyrreio 
Governo Federal oferece cursos de Qualificação 
Profissional gratuitos no Sul de Minas 


IFSULDEMINAS 


stão abertas as inscrições para 21 cursos 
E: Projeto Capacita em Rede, em 8 ci- 

dades no Sul de Minas, com um total de 
493 vagas disponíveis. As inscrições vão até o 
dia 18 de agosto e podem ser feitas por meio 
deste link. Qualquer pessoa maior de 16 anos, 
com escolaridade a partir do ensino fundamen- 
tal I (mesmo incompleto), pode se inscrever. 

A seleção será realizada por sorteio. To- 
dos os cursos são gratuitos e presenciais, com 
carga horária de 50 horas, garantindo que os 
participantes saiam aptos a exercer a habilida- 
de adquirida. Os certificados serão emitidos 
pelo Instituto Federal do Sul de Minas (IF- 
SULDEMINAS). 

O Capacita em Rede é um projeto do 
governo federal, executado pelo IFSULDE- 
MINAS e fomentado pela Secretaria de Edu- 


cação Profissional e Tecnológica do Ministério 
da Educação (MEC). A ação conta com a par- 
ceria da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB). 

Para a execução do projeto, os regionais 
da CNBB identificam as demandas de cada 
localidade, garantindo que os cursos atendam 
às necessidades de mão de obra específicas de 
cada região. O portfólio de cursos oferecidos 
é bastante amplo, abrangendo áreas como pro- 
dutor de derivados do leite, primeiros socorros 
na educação infantil, comunicação em mídia, 
eletricista, cuidador de idoso, costureira. 

No Sul de Minas, nesta primeira ofer- 
ta, estão sendo contempladas as cidades de 
Machado, Pouso Alegre, Cambuí, São Tomé 
das Letras, Carvalhópolis, Piranguinho, Poço 
Fundo e Silvianópolis. Fonte: IFSULDEMINAS 


Capacitação profissional 
gera trabalho e renda! 


| Programa que possibilita ampliar o acesso 
'* a consultas e exames especializados é 
apresentado na Regional de Passos 


DÁTEMPO 


ee mem mo SS 


DE ESTUDAR NO UNIS 


Estela Marques Soares 
Aluna do Grupo Unis 


K% 


COM DESCONTO DE 


: estores de saúde dos municípios que 
: (Gsm a Superintendência Regio- 
nal de Saúde de Passos (SRS Passos) 
: participaram de uma oficina para o desenvol- 
: vimento das ações previstas no Programa Na- 
: cional de Expansão e Qualificação da Atenção 
Ambulatorial Especializada, Programa Mais 
Acesso a Especialistas (PMAE), da Política 
Nacional de Atenção Especializada em Saúde 
(PNAES) para agilizar e ampliar o acesso dos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) a 
consulta e exames especializados nas áreas de 
: cardiologia, ortopedia, oncologia, oftalmo- 
: logia e otorrinolaringologia. O encontro foi 
: realizado no auditório da Superintendência 
: Regional de Saúde (SRS) de Passos, no dia 
: 30 de julho, com a presença de representante 
: do Conselho das Secretarias Municipais de 
: Saúde (Cosems) Regional de Passos. 

: O programa também foi apresentado na 
: Comissão Intergestores Bipartite (CIB) das 
: microrregiðes de Saúde de Cássia, Passos, 
: Piumhi e São Sebastião do Paraiso, no dia 
: 1º de agosto com a definição dos municípios 
: executores da Oferta de Cuidado Integrado 


A 


[i 


(OCI) em cardiologia, ortopedia, oncologia, 
oftalmologia e otorrinolaringologia. Em 2 de 
agosto, o PMAE foi pactuado na CIB Ma- 
crorregional Sudoeste. 

O PMAE foi instituído pelo Ministério 
da Saúde (MS) por meio da Portaria N° 3.492, 
de 8 de abril de 2024, com a operacionaliza- 
ção definida na Portaria 1.640, de 7 de maio 
de 2024, no âmbito do Sistema Único de Saú- 
de (SUS). Em Minas Gerais, os critérios para 
a execução do programa foram publicados na 
Nota Informativa conjunta SES-MG/Cosems 
nº 03/2024. 

Dentre as diretrizes do PMAE estão a 
ampliação e a garantia de acesso da popu- 
lação à oferta de serviços especializados de 
saúde. Outras diretrizes são: garantia da coor- 
denação do cuidado e da continuidade assis- 
tencial; promoção de um modelo de atenção 
centrado nas necessidades de saúde; fortaleci- 
mento da Atenção Primária à Saúde, qualifi- 
cação da regulação assistencial, promoção da 
regionalização dos serviços e integração com 
as Redes de Atenção à Saúde (RAS). rone: ses-ma 


Ascom SRS Passos 


Encontro Nacional de Gestores de 


; epresentantes de 55 
f unidades do Sebrae de 
; odos os estados brasi- 


: leiros participaram, na última 
: semana, do Encontro Nacional 
: de Gestores de Ecossistemas de 
: Inovação, em Itajubá, no Sul 
: do estado. O objetivo do evento 
: foi promover conexão, engaja- 
: mento, relacionamento e maior 


*consulte condições. 


A === 


e tradição há 40 anos! 


interação entre os territórios 
brasileiros. 

A partir do modelo do 
ecossistema de Itajubá como 
case de sucesso, a iniciativa 
também promoveu o debate so- 
bre a melhoria do ambiente de 
negócios inovadores, por meio 
da construção de parcerias com 
poder público, universidades, 


Ecossistemas de Inovação do Sebrae 
Ê é realizado em Itajubá 


sociedade civil e empresas. 
“Itajubá se consolidou 
como referência nacional no 
desenvolvimento de empresas 
de tecnologia e estímulo ao co- 
nhecimento, conexões e novos 
negócios. Sediar esse encontro 
nacional reforça nosso compro- 
misso em fomentar o desenvol- 
vimento regional, por meio da 


. abertura de diversos mercados 
: e estímulo às boas práticas ino- 
; vadoras”, ressalta a analista do 
: Sebrae Minas Andresa Paes. 


Durante o encontro, o 


l į grupo também realizou visitas 
; técnicas a instituições envolvi- 
: das nos projetos de inovação e 
: tecnologia do município, que 


E : atuam em parceria com o Se- 


INGU 5 
esta MY ministração ne 


: brae Minas no desenvolvimen- 
: to do território. Para o líder do 
: Ecossistema de Inovação do 
: Amazonas, Denis Cruz, foi 
: muito importante observar o 
: que é desenvolvido em Itajubá 
: no que se refere à maior inte- 
; gração dos atores. Fonte: Luciana Trindade / 


E Sebrae Minas 


